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お求め頂いた製品について 


お求め頂いた製品は、株式会社メルコ製液晶ディスプレイとタッチパネルシステムズ株式会社の 
タッチパネルコントローラ2310 (2500SJ) をセットにしたものです。 


パッケージ内容 

液晶デ' イス 7 V イの付属品は、液晶デ' イス 7 V イのマニュアルでご確認ください。 
その他タッチ ノくネノレコントローラ 関連の付属品は、が下の通りです。 

-専用シリアルケープ'ノレ 1本 

- FTD-T セットアップ CD 1枚 

• Monitor Mouse ユ^ーザ^ーズ、ガイド 1冊 


お問い合わせ 

お問V、合わせは、（株)メノレコインフォメ^ーションセンターにお寄せください。 

電話番号は、液晶デ イス 7 V イのユーザーズ'マニュアルに 記載されてV、ます。 

また、タッチパネルシステムズ株式会社に直接お問い合わせいただく場合の方法は 「Monitor 
Mouse ユーザーズガイ问に記載されています。 


対応機種 ■ 0 S 

本製品は、が下のパソコン -OS でご使用になれます。 


パソコン …… D0S/V (0ADG 仕様）対応パソコン、 NEC PC98-NX、PC-9821 シリーズで 
アナログ RGB 出力端子 （D-subl5 ピン/3列タイプ）及びシリアル出力 
D-Sub9 ピンコネクタを装備したパソコン 
0S …… WindowsMe/98/95、Windows 2000 /NT4. 0/NT3. 51 

制限事項 ……① NEC PC98-NX + WindowsNT4. 0の組み合わせでは、ご使用になれま 
せん。他の組み合わせでご使用ください。 

② NEC PC-9821 シリーズでは、 WindowsMe をご使用になれません。 

製品仕様 


液晶ディスプレ^単体製品との相違点は^^^下の通りです。 



FTD-ST12A-T 

FTD-X15AM-T 

重量 
消費電力 
輝度 

3. 3kg (本体のみ） 

17W (省電力 4W な下） 
230cd/m2 

5. 2kg (本体のみ） 

33W (省電力 6W が下） 
230cd/m2 









取付方法 


タッチパネルコントローラは、出荷時に液晶ディスプレ^に組み込まれて V 、ます。 

ご使用になるためには、ディスプレが r ーブ'ノレ、シリアルケープ'ノレの接続が必要です。化'ちらのケープ'ノレも本 
製品専用）。また取り付けた後で、ご使用になる 0 S に合わせたソフトウェア（ドライバ）のインストールが必要 
になります。ソフトウェアのインストールについては 「Monitor Mouse ユーザーズガイ问でご確認ください。 
下の接続図は例であり、パソコンのコネクタ配置は、機種によって異なります。ご使用になってい 
るパソコンのマニ ュ アルでご確認ください。 




電源ケーブル 専用ディスプレイケーブル 










Windows95/98/Me への簡単なインス!ル方法 

Windows 95/98/ Me へのインストールは、が下の手順で行います。 


インストール前の注意事項 

-デイスプレパソコンそれぞれのシリアルポートを専用シリアルケーブルで接続してから、インストールを実 
行してください（本紙 P . 2参照）。 

-インストール中は、画面に表示されるメッセージをご確認ください。重要な情報が記載されています。 

I 付属の 「 FTD - T セットアップ CD 」 を CD - ROM ドライブにセ外します。自動的にインストールプログラムが 
起動します。 

インストールプログラムが起動しないと苗よ、[スタート]-[ファイルぶを指定して実行 ( R )] と選がしま 
す。[《前(0)]に、 2:¥ CD 沈 TUP . EXE と入力し [0 K ] ボタンをクリックします。（下線部には、お客 
様の CD - ROM ドライブのドライブ《を入力します） 
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FTD - T セット7ので D Verl.OO 



Windows Me 吊のセット扣7ろ閱おします。 
よろしいですか？ 



「 WindowsXX 用のセットアップを開始しします」のダ 
イアログが表示されたら、[はい]を押してください。 
※画面は WindowsMe の場合です。 


!………哪、 m 11 いいえ ( N ) 」 
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广セブけがの！巧挺- 


m 


このウイザートでは、タッチ如ネル • ドライが Moni 化 rMouse のセットアの巧巧 
し、ちす。インストル、巧続設定、アンインストルを巧うことげできます。 r; 欠 
へ J r 奴を巧して沿こ遺んでくださぃ。 

♦ fMonltor Mouse ior Windows 巧 V が！ 

てし1る巧さは上韋ぎインストールされます 
MonitorMousel 厢呢まされません。 

Windovvs95 用の 「Moni わ rMouse for ) _一 

rMonitorMouse for WindowsJl まみ巧できませんな 
MonitorMouse for WindowsJ をインストールしてしまつ‘ 

インストール前 I こ'必ず肖リ赚しておく'必要げあります々 
詳しくは ReadMe わイルをご K ください。 


「セットアップの開始」ダイアログが表示されたら、 
[次へか）>]を押してください。 


C 叩 yright に）1999 Touch Panel Systems Co. 
All rights reserved. 


く房る(昼）」！]戍へ(凶) > 3 — X ゎンセル」 
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「セットアップの選が」夕 V アログが表示されたら、[イ 
ンストー ノレ] のラジオボタンをチてツクし、[次へ （ N ) 
>] ボタンを押します。 






































「コントローラと接続方法を選がしてください」タイ r 
ログが表示されたら、シリアルケープ/レを接続した 
ポートのラジオボ'タンをクリックし、[次へ ( N )>] をク 
リックしてください。接続ポートは、機種によってが下 
の通り異なります。 
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• DOS / V 、 PC 98 -NX 

C 0 M 1 ポートに接続した場合…… Serial に310, 5810]_ C 0 M が-卜1 ( IRQ 4、 I / O が-トアト、' レス. 0 x 3 F 8) 
COM 2 ポートに接続した場合…… Serial に310, 5810]_ C 0 M が-に （ IRQ 3、 I / O が-トアドレス. 0 x 2 F 8) 
• PC -9821 シリーズ 

Serial [2310, 5810] PC -98 [2 nd CCU ] ( IRQ 5、 I / O が-トアト、、レス • 0 x 238) 



「ファイルコピーと設定変更の開始」ダイアログが表 
示されたら、画面の内容を確認し[次へ ( N ) >] ボ 
タンを押してください。動作に必要なファイルのコ 
ピーとシステムの設定変更が開始されます。 
コントロールパネルが開いてレ、ると、正常に実行で^ 
な V にとがありますので、コントロールパネルは閉じて 
ください。 




「インストールが完了しました」というダイアログが表 
示されたら、正常にインストールは終了しました。 
ドライバを有効にするには、パソコンの再起動が必 
要です。[終了城]をクリックしてダイアログを閑 
じ、[スタート] 一 [ Windows の終了]一 [コンピゴー 
夕を再起動する]を実行してパソコンを再起動してく 
ださい。 


もし、ファイルコピー実行中に「インストールを中止 
しました」のエラーメッセージが表示された場合は、 
コピー先のファイルにプロテクトがかかっているろ\他 
のアプリケーションによって開かれています。プロテ 
クトを外すか、アプリケーションで使用しているファイ 
ノレを閉じてください。 

また、コントロールパネルが開いているときも、このメッ 
セージが出る場合があります。その場合はコントロー 
ノレパネルを閉じ、最初からやり直してください。 











































